ANTENA DOBLE BAZOOKA 60 MTS. BAND. 
eb 27.40 Mts. largo total DEJAME 


Calculada en 
5.350 Khz. 


COBXIAL 
RAE o RG2413 
cualquier largo 


al tra seepto y 


